
Pot. 

Dtacrlzlone 


Ratiitann 

R 1 

3,3 Kfl 

R 2 

22 Kfl 

R 3 

1 KO 

R 4 

10 fl 

R 5 

27 n 

R 6 

150 Kfi 

R 7 

680 «n 

R 8 

1.8 Kfl 

R 9 

R 10 

'? » 

R 11 

R 12 

'B » 

R 13 

8,2 K Cl 

R 14 

Pol. volumo 10 KO 

R 15 

1 Kfl 

R 14 

10 Kft 

R 17 

68 KQ 

R 18 

560 n 

R 19 

560 n 

R 20 

3,3 KQ 

R 21 

56 a 

R 22 

io a 

R 23 

3,3 Ka 

330 a 

R 24 


Pos. 

Descrlzlona 


Cendensatori 

C 1 

compens. OC aereo 

C 2 

variab. sez. aereo 

C 3 

compens. OtA aereo 

C 4 

cer.* 5 pF 

C 5 

styr. 15 pF 

C 6 

styr 39 pF 

C 7 

car. 5000 pF 

C 8 

cer. 0,01 pF 

C 9 

variab. sez. oscill. 

CIO 

slyr. 1000 pF 

C 11 

styr. 33 pF 

C 12 

compens. OC oscill. 

C 13 

styr. 200 pF 

C 14 

compens. OM oscill. 

C 15 

styr. 2500 pF 

C 16 

styr. 200 pF 

C 17 

styr. 200 p 

0 18 

cer. 5000 pF 

C 19 

cer. 1000 pF 

C 20 

cer. 0,03 pF 

C 21 

elett. 6,4 pF 25 VI 

C 22 

cer. 0,03 (iF 

C 23 

styr. 200 pF 

C 24 

car. 0,03 pF 

C 25 

cer. 0,025 pF 

C 26 

elett. 10 pF 16 VI 

C 27 

elatt. 16 pF 10 VI 

C 28 

C 29 

elett. 50 + 50 pF 9 VI 

C 30 

elett. 16 pF 10 VI 


GAMVlE I OKIE MED IE 520 - 1620 KHz 
ONDE COHTE 5,9 - 12,3 MHz 


MEDIE FHEqjJENZE i 468 KHz 


COMMUTA TORE POSUiOnC 0. H. 
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RADIORICEVITORE TELEFUNKEN Mod. « Bridge II » (R431) 










